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  فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [3334- 4717] سعر الذهب عيار 18 يختلف عن عيار 21 فكيف يكون النصاب منهما واحداً ؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  يقول احسن الله اليكم سألته عن سعر الجرام للذهب عيار ثمنطعش فوجدته يقل عن جرام الذهب من عيار واحد وعشرين بثلاثين ريال تقريبا فكيف يكون النصاب منهما واحدة؟ ما هو بالنصاب بالقيمة النصاب بالوزن
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  ثلاثة وتسعين جرام هذا نصاب الذهب عشرين مثقال قدرها بالجرامات الحديثة الان ثلاثة وتسعين جرام ما هو بالقيمة فهذا بالوزن. نعم
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